特定 小 電力 レビ ー タ ー 
(総務 省 技 術 基 準 適合 品 ) 


DJ-P3OR 
取扱 説明 書 


に アリ ロリ 


アル イン コ 特定 小 電 カレ ビー タ を 、 お 買い 上 げ 頂 きま し て あり が と う ご ざ いま す 。 

本 機 の 機能 を 十分 に 発揮 させ て 、 効 果 的 に ご 使用 頂く た め 、 こ の 取扱 説明 書 を 使用 前 に 、 
最後 まで お 読み 下さ い 。 

また 、 こ の 取扱 説明 書 は 、 必 ず 保 存 し て 下さ い 。 


本 機 に 有 店 っ て ある 証明 ラベ ル や 製造 番号 ラベ ル を は が し た り 、 内 部 ビス な ど を 取り 外し 改造 を 
行っ た 状態 で 運用 する 事 は 、 法 律 で 禁止 され て お り 法 令 に より 罰せ られ る 事 が あり ます 。 


使用 上 の 注意 : 

本 機 は 技術 基準 適合 品 で す が 、 使 用 場所 に よっ て は 電波 障害 を 引き 起こ す 事 が あり ます 。 
航空 機内 、 空 港 敷 地内 、 病 院 及び 、 そ の 周辺 、 電 車内 な ど で は 使用 を 避け て 下さ い 。 
また 、 日 本 国内 の み で 使用 し て 下さ い 。 


設定 場所 は 、 周 囲 の 温度 が 極端 に 高い 場所 、 ま た 極端 に 低い 場所 、 海水 が 直接 被る 所 、 
落雷 の 危険 が ある 所 は 避け て 下さ い 。 


本 機 は 技術 基準 適合 品 の た め 改造 、 変 更 は 禁止 され て いま す 。 
分 解 、 改 造 し て 使用 し な いで 下さ い 。 
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2. 付属 品 


本 機 に は 、 次 の 物 が 付属 し て いま す 。 
① ポ ー ル マウ ント 、 壁 取付 兼用 金具 一 式 
② 取 扱 説明 書 

③AC ア ダ プ ター 


3. 本 機 の 特徴 


① 免 許 及 び 申 請 手続 き は 一 切 不要 で す 。 

、 グループ 機 能 に 対応 し て いま す 。 

③ 防 水防 塵 仕様 で 耐候 性 、 耐 久 性 に すぐ れ 、 屋 外 設置 可能 で す 。 

(アンテナ は 、1 ン 2 え 長 で 効率 の 良い 通信 が 行え ます 。 

DC8V~ 1 5V で 動作 し ます の で 、 1 2 V バ ッ テ リ ー が 使用 出来 ます 。 

⑥ 本 機 は 半 複 信 通 信 2 7 CH に 対応 し て お り 、 そ の 中 の 任意 の チャ ン ネ ル 設 定 通信 が 可能 で す 。 


4. 各部 名 称 及び 動作 


4.1. 設定 部 外観 
ケー ス 蓋 を 開け る と 図 の 様 に 、 設 定 部 が 見 えま す 。 


LINCD DJ-P3OR 


: デジ タル 中 継 モ ー ド 
REsET 乾 - スク ラン ブル コー ド 訂 定 
MONI 参 : で H 設 定 


SEL-UP 矯 
| ww 


SEL-DN 徐 


4.2. 設定 名 称 


4.2.1 3 桁 7 セ グ メ ント 表示 
各種 設定 状態 、 コ ー ド 等 を 表示 し ます 。 
4.2.2 RESET キ ー 
リセ ッ ト キ ー で す 。 表 示 を 電源 起動 時 に 戻す 時 に 使用 し ます 。 


リセ ッ ト キ ー を 押し て も 一 度 設定 記憶 し た 各 機 能 設定 値 は 消え ませ ん 。 
各 機 能 設定 値 を 変更 する 場合 は 、 設 定 値 変更 後 WR キ ー で 保存 し て 下さ い 。 


4.2.3 MONI し LED 表示 


各種 状態 表示 用 LED で す 。 

受信 電波 が ある 場合 緑色 点灯 
DJーP30D の 中 継 電 波 受 信 時 欄 色 点灯 
各種 設定 書き 込み 赤色 点灯 


4.2.4 WR キ ー 


各 機 能 設 定 状態 を 記憶 する た め の キ ー で す 。 設定 後 こ の キー を 押す と 


MON I_LED が 一 瞬 赤 に 点灯 し 書き 込み を 確認 出来 ます 。 
4.2.5 SEL 一 UP キー 

機能 選択 キー で す 。 押 す と 上 方 向 に 機能 が 選択 出来 ます 。 
4.2.6 SE レーDN キ ー 

機能 選択 キー で す 。 押 す と 下方 向 に 機能 が 選択 出来 ます 。 


4.2.7 4 キー 

設定 値 を 増やす 時 に 使う キー で す 。 

押す 都度 に 数 字 が 増え 最大 に な る と 最小 に 戻り また 増え ます 。 

ON の OFF 設定 の 場合 ON OFF を 繰り 返し ます 。 
4.2.8 〒 キー 

設定 値 を 減ら す 時 に 使う キー で す 。 

押す 都度 に 数 字 が 減り 最大 に な る と 最小 に 戻り また 増え ます 。 

ON OFF 設 定 の 場合 ON OFF を 繰り 返し ます 。 
4.2.9 ペペ キー 


コー ド 設 定時 の 桁 選択 に 使用 し ます 。 こ の キー を 押す 都度 に 、 桁 選択 が 左側 に 


移動 し 左端 か ら 右端 へ 飛び 左 へ 移動 し ます 。 


4.2.10 > キー 
コー ド 設 定時 の 桁 選択 に 使用 し ます 。 
この キー を 押す 都度 に 、 桁 選択 が 右側 に 移動 し 右端 か ら 
左端 へ 飛び 右 へ 移動 し ます 。 

4.3. 設定 内 容 


4.3.1 デジ タル 中 継 モ ー ド (LED 表 示 : rd) 
DJーP30D の 電波 を 受信 し た 時 デジ タル コー ド 設 定 に 関係 な く 
中 継 を 開始 する か 、 コ ー ド 設定 が 一 致し た 時 だ け 中 継 す る か の 
選択 が 出来 ます 。 
OF 全 コ ー ド 対応 中 継 (初期 値 ) 
On コー ドー 致 中 継 
設定 後 WR キ ー で 記憶 し ます 。 赤 LED が 一 瞬 点灯 する 事 を 確認 し ます 。 

4.3.2 スク ラン ブル コー ド 設 定 (LED 表 示 : rCd) 
DJーP30D の 設定 コー ド と 同じ コー ド を 設定 する 事 が 出来 ます 。 
人 4 ヤマ 3 と キー で コー ド 設 定 し ます 。< キー で 変更 し た い 桁 の 
数 字 を 選び ます 。 点 減 し て いる 数 字 が 選択 され て いま す 。 コ ー ド は 6 桁 で 
構成 され て お り 上 位 3 桁 は 7 セグ メン ト LED 右 下 に ドッ ト 表 示 が 点灯 し 
ます 。 下位 3 桁 は ドッ ト 表 示 が 消え ます 。 4 ヤキ ー で コー ド 数 宇 変更 
設定 後 WR キ ー で 記憶 し ます 。 赤 LED が 一 瞬 点灯 する 事 を 確認 し ます 。 

4.3.3 CH 設定 (LED 表 示 : rCH) 
使用 する 周波 数 CH を 設定 し ます 。 
DJ 一 P30D 表 示 に 合わ せ B12 ン L18 ま で 4 \ キー で 選択 
設定 し ます 。 設 定 後 WR キ ー で 記憶 し ます 。 赤 LED が 一 瞬 点 灯す る 事 を 
確認 し ます 。 BB 表示 は 小文字 b で 表示 され ます 。 

4.3.4 スケ ル チ レ ベル 調整 (LED 表 示 : rrC) 
設置 環境 で ノイ ズ が 多い 場合 スケ ル チ レ ベル 調整 を 
行う 事 で ノイ ズ の 影響 を 少な くす る 事 が 出来 ます 。 設定 は 5 段階 の 数 字 を 
人 4 や キー で 選択 設定 し ます 。 設定 後 WR キ ー で 記憶 し ます 。 
数 字 が 大 きく な る ほど スケ ル チ レ ベル は 上 が り ノ イズ の 影響 は 減り ます が 
レベ ル が 上 が る ほど 玉 い 電波 に 反応 し な く な り ま す 。 受信 し て いな い 状 態 で 
緑 LED が 点灯 し な い 最 小 の レベ ル に 設定 し て 下さ い 。 初 期 値 は 2 で す 。 
設定 後 WR キ ー で 記憶 し ます 。 赤 LED が 一 瞬 点灯 する 事 を 確認 し ます 。 
変更 し た スケ ル チ レ ベル は WR キー で 設定 後 反映 され ます の で ノイ ズ に 
よる LED 点 灯 状 態 は 設定 後 確認 し て 下さ い 。 

5. 通信 時 間 
送信 を 始め て 最大 3 分 間 送 信 可能 で す 。 3 分 を 超え る と 自動 的 に 送信 を 停止 し 
2 秒間 待機 後 、 再 度 空 き チ ャ ン ネ ル を 確認 し 空い て いれ ば 送信 開始 し ます 。 

6. 運用 方 法 
DJーP3OD 2 人 台 以 上 準備 し ます 。 
DJ リーP30D の コー ド き を 合わ せま す 。 初 期 値 中 継 モ ー ド は 全 コ ー ド 対応 
中 継 モ ー ド で す 。 レ ピー ター を コー ドー 致 モ ー ド で 使用 する 場合 は 
レビ ー タ ー 側 コー ド も 合わ せま す 。 こ の 場合 コー ド が 一 致し た DJーP30D 
に し か 反応 し ませ ん 。 CH 等 必要 な 設定 を 行っ た 後 D』ーP30D か とら 送信 し 
DJーP3OR が 動作 し 、 も う 1 台 の DJ 一 P30D で 正常 に 受信 する 事 を 
確認 し ます 。 ノ イズ が 多い 環境 で モニ ターLED が 緑色 に 常時 点灯 し て いる 
場合 は スケ ル チ レ ベル 調整 で LED が 消灯 する 最低 レベ ル に 調整 し ます 。 
も し その チャ ン ネ ル に 電波 が ある 場合 チャ ン ネ ル を 変更 し て 下さ い 。 
実際 の 運用 で は 2 秒 以 上 使っ て いな い 場 合 D り 』ーP30D は レビ ピー ター 
オー プン 動作 か ら 開 始 し ます の で 約 1 秒 遅れ て レビ ピー ター が 中 継 動作 し ます 。 
その た め 通 話す る 場合 その 時 間 を 考慮 し て 通話 し て 下さ い 。 
レビ ー タ ー オ ー プ ン 後 は アナ ログ レピータ ー よ り 若 干 の 遅れ が ある 状態 で 
通話 する 事 が 出来 ます 。 


7. 取付 


取付 出来 る ポー ル の 径 は 2 0 て 6 0mm の まで で す 。 
6 0mm の 以上 の ポー ル に 取り 付け る 場合 は バイ ンド 材 を 使用 し て 下さ い 。 
壁 に 取り 付け る 場合 金具 穴 を 利用 し て 下さ い 。 


支柱 等 て ぁ 20… ぁ 60 まで ) 


N 


、 っ ー 
スプ リッ グ ワ ッ シ ャ て 


8. 定格 
一 般 仕 様 
送信 周波 数 


受信 周波 数 
通信 方 式 


電波 形式 


発 折 方 式 
周波 数 安定 度 
定格 電圧 


消費 電流 


近 地 方 ーー 
空中 線 


本 体 寸法 


制御 部 


送信 時 間 制 限 装置 
送信 休止 時 間 
セン ス 方 式 


送信 部 
送信 出力 


421.5750<421.7875MHz 
440.0250>440. 2375MHz 
半 複 信 

27CH 

12. 5kHz 

F1E 

水晶 発振 周波 数 シ ン セ サイ ザー 方 式 
主 2.5ppm 以 下 

DC8V<15V 人 筐 体 接地 
最大 100mA 以下 


421.8125<421.9125MHz 
440.2625<440.3625MHz 


マイ ナス 接地 
え グ 2 単 一 型 送受 兼用 2.14dBi 以 下 
ー20C < 十 60 で 


H130xXW216xD93 


通信 時 間 積算 方 式 3 分 以下 
2 秒 
キャ リア セン ス 


ー3dB み 以下 
Low 1 方 式 
6 dBu 以 下 


0. 01W 十 20% 
8. 5kHz 以 下 
2. 5 ん W 以 下 
搬送 波 に 対し て 4 0 dB 以下 
直接 FM 変 調 (GFSK) 
主 2. 5kHz 以 下 


ー509%6 


約 2kg 突起 物 除く 
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